MITSUBISHI 

兰菱クリーンヒーター 《 

〈密閉式石油ストーブ〉 

VKT-402L 

VKT-302L 


麵説明書 


この取扱説明書をよくお読みになり正しく 
お使いください。 

とくに「を全のために必ず守ること j をご 
使用前に必ず読んでま全にお使いくださし、。 

•この説明書はお読みになった後、お使いにな 
るかたげいつでも見られるところに保存のラ 
え、ご使巧中にわからないことや不具合び生 
じたとを、お役立てください。 

•保証書は必ず r お買上げ曰-販売店名」など 
の記入を確かめて、販売店か5お受け取りに 
なり説明書とおに保存してください。 

お客さまご自身では据付工事をしないでくだ 

さい。 （安全や機能の確保びでをません） 



0109872 HA 1202 




厮か目、そして部屋中に広がる、 

デュエツトフ□一溫風 

上下吹を出しの温風制細で立ち上が0は、足元温風でお部屋を素を < 暖めまず。 
また、お部屋びおまれば温風が直接か6だに当6ないよラに上向をの微風に調節 
しまず。 

温風によるがかれ感の少ない、すこやかな暖かさでず。 
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ままのために必ず巧ること 


■ 誤った取扱し巧したときに生じる盾険とその程度を、つぎの表示で区分して説日月しています。 





力_テン•可燃物近接禁止 異常時使用禁止 

(過熱じより火災の原因に 万一異常を感じたときは、使巧しない。 



温風に直接あたらない 高溫部接触禁止 

ミ豆風を長時間、直接身体にあてない。 i 温風胶出口や給排気筒トップは燃焼 
お子さまや身体の不自由なちわ偕用に；中*停止直をは高温になっていまず。 


なるとをは、まわ0のひと 
びを意してください。 

(低温やけど•脱水症 
状の原因になります） 


0 

禁止 




修理は販売店に ご依頼 <ださし1_ 

改造使用の禁止 

温風をダクトなどでこたつへ引き込む 
などの改造はしない。 


(火災や排気ガスが室1巧に 
もれる原因じなります） 




排気ガスにミモ意 

愛びん動物や植木などに排気ガスを 


あてなし、。 

(勘物が死んだり、植木が 
枯れる原因じなります） 




給ミ由時消义 


(か災の原因じなります) 



電源コードを傷めない 

電源コードに無理な力を加えたり、 


物を乗せたりしない。 
また、コードを持って 
引さ巧かない。 

(火災や感带の原岡に 
なります） 


0 



電源プラグは巧庚に差しをむ 

(火災の原因じなります） 

〇 

描認 



I 長期間®用しないとをは 
i 電源プラグを巧< 



電源プラグのお手入れを 

とをどを電源プラグを抜き、ほこりを 
取験く。 


('火災の原因になります) 


〇 



ほこりを取る 





きをのための纖い 


♦本体周辺の空間寸法を確保ずる •居室の暖房 LU 外の用途で使用しない 

(マントルピース内据付けにつしにも下記寸ミまを確保する）巧のような場所では使わない 

- ;お頭5叩— T か ： S 室. /入 \、 

ItwJ んち^^ ♦化学塞品を使巧ずる場所 


>製品の周辺や給排気茵トッフ 
周辺に可燃物を置かない 

(過熱じより火災の原因に 
なります） 




♦使用中にエアーフィルターを 
はずさない 

•エアーフィルターをはずした 
まま使用しない 

(ほこりが機翻か部に人り、 /CN 
故障の原晒になります ） IXJ 


♦腰をかけたり、物をのせたり、 
強いショックをあたえない 

(変形-故障-給排気部品のはず 
れる原固になります） 




♦燃焼中は電源プラグを巧いた 
り、元電源(ブレーカー)を切 
5ない 

(余熱じより故障ずるゾ — ^ 
原因じなりまず） fX 1 


•熱に弱い巧面は保護ずる 

熟に強いマット類を敷く 

(床面が変をしたりそりかえる 
ことがあります） 


•雷のとを 
里源プラグを巧く 

(故障ずるおそれがあります） 





劾柔撒こ儀規ずるたかに 


きき防なまえとはたが 


表示部 


操作部 


温風吹出 □ 




エアーフイルター 

室内空気吸込口にあって空気中の 
ほこりを取除さます。 

h 運転スイッチ 


_ 燃焼確認 窓 

燃焼を確認ずる窓です。 

定油面器リセットレバー 

シース‘ン巧ゆや対震自動消火装置び 
作動したとさ操作します。 


排気筒 


壁ヴ ー t I 

室温を検知ずるための 
をのでず。 

結风ホース 

電源プラグ 
ゴム製送ミ由管 
(給油アタッチメント） 
(フィルター付コック） 
(金属製送油管） 

(送油バルブ） 





I 

:~ i 




__ 背面カバー 
給排気筒トップ 
トツプフード 

排気口 

■ 排気ガスび出まず。 
__ 給気 □ 

燃焼用空気を吸い込みます。 



し ( 油タンク } 


，ぃ普部のなまえとはたらを 
,‘，，{な全のためのお願い 


ぷ （） のついている部品は別売りです。 
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表就!!•激倒のなまミとはたが 


、 • ■ ノ 








運転中は温度表术をする。運転 
スイツチ切のとさ時刻を表示す 
る。また、異常で運転停止した 
とさは、エラーモード（故障‘ 
巽萬が態）を表おする。 


ンプ点;威 
ンプ点な 


i 京 ‘ 


mmm (燃料•繳由) 


[ ガソリン厳禁 

■必ず J 旧1号丹油を使ラ 

ガソリン、変質丹油、不純打油などは、絶対に使用し 
ないでください。 

なミ由とガソリンの見分けかた 
指巧につけて息をふさかけまず。 

(火の気のなし 1 巧で巧ってぐださい） 

C ロミ 由） 角 ソリン） 



ずぐ乾いてしまいます 


■変質な油とは 

•ポリタンクで昨シーズンより持ち越したもの。 
•曰巧のあたる場巧で長期間保管したもの。 
•温度が高い場巧で長期間保管したもの。 

「見分けかた 

水よりち色がついていた6変質な油でず。 

変質のひどいものは、黄色みを帯びたり、 

すっぱい臭いがしまず。 

■す純な油とは 

• 水やごみが混入したもの。 

♦り油 W がのミが天ぷも'由、機械油、ガソリン等)が 
混入したもの。 

•助燃剤等が混入したちの。 

■誤って変質な油、不純巧油を使用 
した場含は故障します。 


販売勘こ 
修煙依頼をずる。 


■油タンクの据付けの確認 
油タンクの据付け*接続は販売店 • 工事店が火巧す防 
条例などに基づさ実施しますが、据付工事完了後お客 
さまご自身でもご確認ください。 . 1241 



'，‘ ’燃料.給油 

『“。い V ‘I ry '，，’ "V :表示部.操作部のなまえとはた5さ 
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使用前の準備 健お開始前の準扁•確認) 





使いかた 

ふだんの使いかた 



表示部•操作部 


[マ A 〕 防巧-) 



表示部•操作部 

若 : 。曲’端 It ’ ： ’ MTTSUKSHI 

— …卜 .—h . 0 かィマ响1; 

_ J 1 _ ) 0 入タィ口 

關/タイマーほ定 

码画續 ) J 



ESS^ 


運乾スイッチを巧ず 

巧運転ランプと温度ランプ-温度 
表示び点打します。 

@しば6< して 点火、温風び出ま艦灯油気化用のヒーターび暖まるの 
す に己〜6分かかります。 


鐵5スイツチを押ず @夕拙するときは、必ず消火してく 

® 運転ランプび消なしまず。 @ せをすると赋略表示し 

樂しばらくして送風び止まりま ます。..… pT 司 

ず。 Lid 


現在の温度が設定温度より約3む高くなると自動的に消火し、 
設定温度まで下がると自動的に点火します。 


表示部•操作部 


哉 き温度/時 : 雕の温度/ が P 暗計 

J 3 n 1〇| J n ~] ミ絮置 

f L U L U 争ミ尸- 

I J 〇入タィマ- 

温度/タイマー設定 
fr A ] 入タィマ 


么ボタンを巧ず 。。 

— ^ 。 、„^、， I 丄。 ® 設定温度は、8で〜3日むの範囲で 

雜す甲すごと II ] C ずつ温度か上か 調節できます。 

ります。 お温度調節は運転スイッチひ J 巧態 

で巧います。 

ブボタンを巧す 

卷押すごとに1じずつ温度び下 
がります。 


点乂.消乂■温度調節 


使5かた 





使いかた 

ふだんの使いかたすぐ点义させるには(クイック点义) 

運転スイッチを巧してから点火するまでの時間を短くするには、クイック点火スイッチを使用します。 






クイック点火スイッチを押しておくと、灯油気化用のヒーターを予熱しておきますので運転ス 
イッチを押すと約3日砂（温度条件により1分程度かかる場をびあります）で点火します。 


表示部•操作部: 


クイック点乂スイッチを巧す 

がクイック点义ランプび点灯 
し、クイック点火モードにな 
0ます。 


@クイック点乂スイッチは、前もって押しておくスイッチで 
す。 

運転スイッチを「入 J にする直前に巧しても効果はありませ 

媛再度クイック点火スイッチを巧すと解除され、ランプび 
消なします。 

够クイック点火スイッチを押した状態で24時間放置する 
と自動的にクイック点乂び解除され、クイック点火ラン 
プび点滅します。（クイック点义スイッチをもラー度す甲 
すと点減び消えます） 

※クイック点乂中は約1 20 W の電力を消費しまずので、 
切り忘れによる電力消費のムダを防止しまず。 

嚴クイック点火は外出のとさなどにお使しんすこだくと便利 
ですげ、通常のご使用では、節約のため「入タイマー」で 
ご使用になることをおずずめします。 

職運転中にクイック点火スイッチを巧してを、クイック,宙 
乂待機中の消費電力は消費されません。 






♦室内の温度計と現在の温度表示が含わない 

現在の温度は壁ヴーモび測定した温度を表示していまず。室内の他の温度計とは測定位置び異なる 
ため一致しない場合びあります。 

また、現巧の温度び設定温度より3で高くなっても消乂しない場含びありますび、異常ではありません。 

•室温コント□ールび安定しない 

製品の壁サーモ部に温風び流れていることびあります。壁ヴーモを温風の影響のないところに移動 
してくださし勺。 


時計の合わせかた 
クイック点火 
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.逊を温度/時現巧の湿度/巧•乂接吾十‘; 

011 MBi 


巧ボタンと么ボタンのい 
ずれかを巧ず 

獲時計ランプび点滅します。 


m 工場出荷時は]0 ; 0日でず。 


温度/タイマー設定 
時巧 


巧ボタンと么ボタンを巧 
して規在の時刻に合わせる 


m ブボタンを押すと日〜23時まで切換 
无ます。 

觀公ボタンを押すと0日〜已日分まで切 
換えまず。 

#1秒じ(上巧し続けると早送りします。 


4 ] 


6温度 
〇人タイ7-觸11 
〇入タイマ 


時刻含わせび終わると已 
秒後に自動的に時計がス 
夕ートしまず 

鑛時計ランプび点灯し、時刻表示 
ランプ ( 時刻表示部中央のコ □ 
ン)び点滅します。 


够運転スイッチを r 入」にすると、直 
ちに時計びスタートします。 
m 時計表示したくない場含は運転ス 
イッチを切にして、ぶかボタンを 
同時に1秒が上押してください。 
表示部は一一：一一になります。 


運乾スイッチを「切」にず 
る 




3秒押し 温度/タイマー設定 

ご記レド）（巧 + 

、時 I 分 


巧公〕臣タイマ-〕 


く薬件> 時計をわせは運較スイッチが r 切 J のとさにしまず。 
表示舖•操作部: I 


いろいろな使いかた 

時計の合わせかた 


崎計の合わせかた 
ク V ツク点火 
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入タイマーボタンを巧ず 

參入タイマー時刻]ランプび点な 
し、入タイマー1時刻を表示し 
ます。 


巧時計び未設定のときは操作ができません。 
@入タイマーボタンは巧すごとに 

入タイマー時刻 1 脚崎 1 入タイマー時刻 2 
1 L。’ 入タイマー解除如 
と切換わります。 


入タイマー1時刻を合わせる 

@時計合わせのしかたと同じです。 

……113 13、4参照 

入タイマー1時刻にほどよい温度になるよう 
にウオーミングアップ運転で点乂を巧いまず。 


段定 船/号 現 在の苗度/う 〇時が 

I cl 义厂广…1 .2? 点 


!♦がイト赖 n , 
〇入クイ 


タムボタンのいずれかを巧ず 

@入タイマー時刻]ランプび点滅 
します。 


才—ニソ/ ノ'ツ「30分前の室温 r 巳で未;茜]日む〜欄備卜已。 Cl ん h 
入タイマ—目受剧寺刻の30分刖 k 套晶を検知し、その結果 I し運転 P 扇始時刻26分前16分前6分前 

よりち表のように一定時間早目に運転を開始する運転です。---- 

戀現在の時刻から30分切内に入タイマー設定時刻び設定されていると、ウォーミングアップ運転は行わ 
ず、入タイマー時刻に運転を開始します。 


いろいろな使いかた 

口 J タイ7—運面のしかた（ゥォ-ミンク7ッ718煤撒 t ) 

「入タイマ—1」「入タイマ—2」でそれぞれタイマー時刻を設定すると、平日と休日、朝と夕のように2通り別々の設 
定びできます。 




チャイルド□ックについて 
「入」タイマ—運閱のしかた 


使5かた 
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いろいろな使いかた 

いたず目防止に(チャイルド□ック)/停電のとを 

チヤイルド□ツクボタンをセツトしておくと、お子さまやぺツトなどによるしすこずら操作を防止することびでをまず。 


〇 3搜押し 

剛 


湿度/タイマー設定 


〔巧心[。人タイト) 



表示部，操作部 

秒押し 

f チャイルド 1 
、I □ ック J 




チャイルドロックボタンを 峨□ックびかかるちの 

3秒 UU 測ず ， ：盏ち巧三 定ボタン 

饭チヤイルド□ックランプび点灯#ロックびひからないもの 
します。 .運転スイッチ 

-クイック点火スイッチ 


0 3 抄押し 

gF ) 


解除ずるには 
チャイルド□ツクボタンを 
3抄 m± 押ず 

爲チャイルド□ックランプび消灯 
9 0 


停電または電源プラグを掠いたときは時計をわせを行ってください。 . 

(—旦電源び切れたのち、再通電ごれているときは時計表示び点滅しています） 
なの設定は停電前の設定を記憶しています。 

♦温度調節♦入タイマー1、2の時刻 


チヤイルド□ツクについて/停電のとさ 
「入」タイマ—運旣のしかた 
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曰常の点が手入れ 


手入れのとをの注! 


修必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、製品び冷えた状態で行つてください。 
媛お手入れの際は、けが防止のために手袋の着用をおすすめします。 


匯シーズンはじめ 

@給気ホース*排気筒 

] 背面カバー上板をはずして、給気ホー 
ス-排気筒の接続箇所がはずれていな 
いか確認する。 

2.排気筒と可燃物禮など)との離隔距離 
を確認する。 . ^31 

お給排気筒トップ 

屋外の給排気筒トップ先端び<ちの巣や 
ビニール袋などでふさびれていないか点 
検ずる。 

@時計合わせ 

時計含わせのしかたにより設定する。•..じ3| 




醒1週間に1回程度 

おエアーフィルターの清掃 

エアー フ ィ ルターを、図のよ5に取りはず 
し、掃除磯などでほこりを取り除く。 

温風吹出□か5風び出ていないのを確認 
してから行ってください。送風中に巧うと 
本体内部にほこりび入ることびあります。 





B 使用のたびに 

曠 排気ガス 

排気ガスのにおいや、目びチカチカしな 
いか点検する。排気ガスび室内に漏れて 
し、ると一酸化炭素中毒の恐れびあり非常 
に危険でず。 

曝油漏れ、油のたまり、油のにじみ 

ゴム製送油管や置台に油漏れ、油のたま 
り、油のにじみがないか点検する。 

擊周囲の可燃物-引义物 

本体の上や周囲-給ち自気筒トップの周辺 
に可燃物、引火物びないか点検ずる。 


隱1か巧に1回な上 

應 が観の清掃 

製品外観•温風吹出口などの巧れは乾いた 
やわ b かい巧などでされいにふさとる。 
シンナー.アルコール-ベンジンなど 
は使用しないでください。 




南検•手入れのとをのま意 
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n シーズンに2〜3回 


♦ゴム製送油管 

ひび割れびないかを確認する 
ゴム製送油管は劣化ずることにより、ひび割れ 
び生じ油漏れの原因になります。ひび割れびな 
くても3年に1度必ず新しいゴム製送油管に交 
換してください。 

交換はお買上げの販売店またはお近くの巨菱電 
機修理窓 □ ご相談窓口」にご相談ください。 



>ろ網 

灯油で洗ラ 


ひび割れびをじていないか確かめる 


] 給油□ふたをはずず 

2ろ網を取りはずず 

2きれいなな油で洗う 

1 \ 元通0、ろ網と給油□ふたを 
4取がける 

/給油口ふた 


曝 


•油タンクの水巧を 

油タンク阅こ水び入るとドレン到ブ内の浮子び浮 
き上がって水び入ったことをお知5せします。 

-浮テはな油と水の中間の比重ででさてお 
り、浮子より下側び水です。 

-浮子び中ほどまで浮き上びった5水キちきを 

する。 、广--击 巧ミ由 

ドレン受け一■浮子 

い琴卜水 

EB — ドレンキャップ 

1ドレン受けの下に大きめの容 
' 器を置< 

P ドレンキャップを半回転ほどゆる 
じめると水が出ますので2〜3妙後 
に一度閉める 

-ドレンキかップは取りはずさないでくださ 
し、（取りはずすと油タンク内の灯油び大 
量に出てしまいます） 

-浮子がドレン受けの底に沈めば水がすべて 
抜けています。 

0浮子がまた浮き上がる(水が完全 
d に抜けていない)場含は、もうい 
ちど2項の操作を行う 

-浮子びドレン受けの廚こ沈むまでこの操作 
を行ラ 

^かが抜けた日ドレンキャップを元 
1通りしっかり締め付ける 

■工具などを使用すると、ドレンキャップび 
破損ずることがあります。 


ドレン受け^ 



送油バルブ 


[お願い]かではなわないでください。 


浮子て ゅるむ 而 i / ルンキヤツプ 


‘ ‘\，，点検.手入れのときのを意 




定期点検 おずずめしまず。 


使用される場所や条件、また使用時間により消耗-劣化する部品びあります。 

専門技術者〔脯)日本石油燃焼機器保守協会 (巧 03-3499-2928) で巧う技術管理講碧会 
修了者(石油機器技術管理がなど〕のいる店で定期点検を受けてください。 

安を にお使いいただくために製品の状態を点検 診 脚ずるものでずか S 必ず受けてくださし、。 





?ク，—フ.、/毎 

ただし、を件により1シーズン毎の点巧が必要となる場さもありまず。 

湿度の高いところ 

ほこ0のをいところ(厨房 • 製綿工場など） 

—湿泉地域などでご使用の場含 

お買上げになった販売店 

またはおお < の rs 養電機修理窓口 •ご相談窓口 J へ 


お買上げの販売店にご相談<ださい。 

定期点検の結果、部品交換や修理等び必要な場合は、処置内容と費巧についてお客さまに 
ご相談申しあばます。 


_定期点検の内容^ 

据イ寸け状態、給排気回りの 
点検-確認 

安全装置および運転動作の 
点検*確認 

環境-使用時間により劣化 
しやずい部品の点検-交換 

製品の清掃-整備 


•製品の据付け-使用状態 
•給排気筒の接続とつま0 
•送油経路部の油漏れ 

参給排気 筒トップのつま0 _ 

♦安全装置の働を 
•操作部品や動 < 部品の働さ 

•運転動作の点^ _ 

•給排気系部品 1、 電気接点部品などの点検 
•点乂電極、が検知器などの点検 
__ (努化の状態により交換の場合を ありまず） 

♦本体内部 

•ミ由タンクの水抜を 

•温風吹出 □ 


地震などが健が発生したときの点巧 

☆地震などにより製品に振動、衝撃び加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。 
点検巧容 

霸給排気回りのはずれ、漏れの確認 
變送油経路部の油漏れ確認 

☆点検で異常び見つかったとさや、点検したのち使用しているとをに排気ガスのにおいびしたり、目びチ 
カチカするときは使用を中止してお買上げの販売店またはおおくの 「 H 菱電磯修理窓口 -ご相談窓口」 
へ修理依頼してください。 


故居•臭觀献けかたと処置方法 


変費な油-不純な油の憑入 


定油面器がセツトされていない 


定油面器をセツトする 


送油コック-送油バルブ-水フ 
ィルター付コックが閉まってい 
る_ 

油タンクに油びない 


閉められいてるノ 0レブおよびコック 
を開< 

給油ずる …… fXl 


油タンクに水び入っている 


油タンクの水抜さをする 


配管途中に凹凸配管びある 

配管中の水フィルター付コック 
にゴミび詰まつて 油び流れない 

給排気筒トップの先端びふさび 
れている 


凹凸配管をなくす 


掃除をする 


先端のしゃ閉物を取り除を運転スイ 
ツチを押しなおす 


油タンク据付け高さび規定がである)^お買上げの販売店にご相談ください 


電源周殺数の取り込みエラー 


一旦電源プラグをコンセントから抜 
いて差し込みなおす 


エアー フイルターに ほこりび つ 
まって過熱 防止 装置び作動した 

温風吹出口がしや閉されて 
過熱 防止 装置び作動した 


エアー フィルターを 清掃する 


温風吹出口のしゃ閱物を取り除く 


異常燃焼している 

(異常燃焼検ミ日装置の 作動） 


給排気筒トップの給気□-排気□び 
異物でふさびれていないか確認し、 
異物を取り除いてから運転スイッチ 
を巧しなおす 




E -00 


停電びありませんでしたか？ 
停電安全装置が 作動した 


運転スイッチを巧しなおし 
時刻設定をする -1 


故障.異常の見分けかたと処置方法 


お買上げの販売店にご相談ください 
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症状 


予測される故障 


現在の温度表示 H 


壁ヴーモ温度び32むし M 上 


そのままご使用ください 

室温び下びっても表示が変わ b ないとさ 

はお買上げの販売店にご連絡ください 


病在の温度表示 （ L ) 


壁ヴーモ温度び目 C 未満 


そのままご使用<ださい 

室温び上がっても表示び変わらないとき 

はお買上げの販売店にご連絡ください 


: E -09 


排気筒びはずれていませんか？ 
古い排気筒で延長排気していませんか? 
排気筒の臟部にストッ / H ま〕けられていまずか? 
排気筒はずれ検知リ-ド邸しく剛けられてしほすかつ 


お買上げの販売店にご連絡くださし^ 


マイコン故障 _ 

ヒ~夕一回路 故障 
お検知回 路故障 
温風センサー 故障 
ポンプ 回路誤動作 
燃焼フアン回転数異常 


電源プラグをおさ、お買上けの販売 
店に表示の内容をご連絡くださし、 


E-17 
運転ランプが 
点滅する 


強い地震や衝撃を受けていま 
せんか？ __ 

対震自動消乂装置び作動した_ 

温風收出□びしゃ閉されて過熱防 
止装置(才ートカット)び作動した 


『地震などの災書び発生したとき』 

の点検項目を確認し運転スイツチを 
巧しなおす 


溫風吹出口のしゃ閱物を取り除き運 
転スイッチを押しなおす 



故障.異常の見分けかたと処置方法 
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醒»障かな？巧の症がはが障ではあ D ません 


非燕纖裤 


思み’。—; 


編說をん苗瓜み 


すぐ点乂しない 


ピシッじシッと昔びする 

ゴツンゴツンと音びする_ 

運較スイッチ『入 』でなかなか点火 
しない 


運転スイッチを「入」にしてか5丹油気化用のヒーター 
が暖まるまでに己〜日分かかり、その後点火します_ 

燃焼器の熱伸縮音ですので異常ではありません 


現在の遍度表示び設定温度より高いと点义しません 


' 現在の温度表示と他の温度計で測を 

燃 した室温が一致しない 


•現在の温度は壁ヴーモが測定した温度を表示 
しています。測定位置の違いにより一致しな 
いことびあ0ます。 

•温度調節びラまくいかない場合は背面カバー 
に取付けてある壁 ヴーモ カバーを上方にスラ 
イドしてはずし、温風、直射日光や;令風の影 
響を受けない場所に木ネジまたは、両面テー 
プで固定して < ださい。 

•サーモ U — ド線は無理に弓 I つ張らないでくだ 
ごし、。 1111 ぶ illl . JII I 


壁 サーモ (カ パー), 


ヴーモ U —ド線 



已分に一回程度温風び変化する 


燃焼制御装置び働いているためです 


ミ胃ピシッピシッと音がずる 
^ ゴツンゴツンと音びする 


の時刻表示び進む 

他 


燃焼器の熱伸縮音ですので異留ではありません 


同…コンセントにノイズを発生しやすい製品び使巧 
されている場合に生じることびあります 


じ1上のことをお調べになって、それでも不具合びあるときは使用を中止し、必ず電源プラグをす友いてくだ 
さい。その後「お買上げの販売店」か、お近くの「兰菱電機修理窓□-ご相談窓口」にご相談ください。 


故障■異常の見分けかたと処置方法 
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修理 (部品交換のしかた） 


お買上げの販売店、またはお近くの r 兰養電磯修理窓口 -ご相談窓口」にお問い合わせください。 

専門技術者〔(財)曰本石ミ由燃焼機器保守協会で行ラ技術管理講習会修了者(石油機器技術管理±)など)のいる販売店に 
ご相談ください。不完全な修理は危險です。 

♦ゴム製送油管は3年に1度がず新品と交換して < ださし、。 


1呆胃(長期間使用しない場合） 

画 長期間 ほ用 しないとを(シーズン終了時)は、巧の要領でお手入れして < ださい。 

製品は据付けたままにしてください。 

咬 、‘屬原プラグをコンセントか5巧く。 

%,, 油タンクの態かりレブと給油アタッチメントの选由コックを r 閒 J にずる。 

• ミ由タンク内に水び入っている場さは水抜き （17 ページ参照)を行い、残ったな油はそのままタンク巧に保管してください。 

• ゴム製送油管の劣化による油漏れを防止するたゆ、お、ず送油コックを閉めてくださし、。 

if ’ 製品が観、エアーフィルター、温風吹出□の掃除をずる。 


掘が場所の選定 


製品の据付けは販売店 • 工事店び火ぶ予防条例などに基づ’き実施していますび据付工事完了後、販売店 ■ 
工事店とともにお客さまご自身でちご確認ください。 


A 警告 

給排気筒トップ閱そく危険 
積雪のをい地方では、給排気筒 
トツプが雪で埋もれない位置に 
取付けること。 



[お願い] 

排気ガスびよどまないか確 
語ずる 

排気ガスを再度吸い込んで不完全 
燃焼を起こずことがありまず。 


タコ足配線で使わない 
電源は交流10 0 V コンセント単独 
で使ラ。 





どうしても取りはずして保管ずるときは、湿気やほこりのかないところに保管して<ださい。 
r か施1、1 ちび据イづけるとま、お、ずお胃上け’0販売) 5 f こ依頼 L ' C く Tift し、。 

1 む f み/ お客さまご自身では、据が工事をしないでください。 

製品巧部の清掃よ、お、ずお買上げの服売店に依頼してください。 


据付場所の選定/製品と周囲との距離 
修理.保管 


こんなとさ 


22 


腿け 



据付場所の選定/製品と周囲との距離 
修理-保管 


こんなとさ 


23 





24 


上記が守 5 れていないと义が.不完全撫焼などをおこずおそれびありまずので、販売店*工事店に正しい処置をご依頼ください。 
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謝け 


据付工事終了後に販売店’工事店ととをにお客さまご自身でも下表に基づさ点検してください。 




試運転は、販売店•工事店と立合いで行ってください。 

運転手順、異常時の処置方法について販売店-工事店より説明を受けてください。 


醒運起準備 

!;油タンクに織由ずる。 


© お由面器のリセットレバーを下へ1回下げ 
て、元の位置に戻ることを確認ずる。 


油タンクの遗由ノ（ルプと給油アタツチメン 
卜の茜由コックを「亂にずる。 


0 % 油タンクゃ趙由管-ゴム製选由管から油漏 
れがないか確認ずる。 


戶!， 


電源プラグをコンセント(単相100 V )に確 
実に差し込む。 


隨運起開始と停止の手順 


〇眼 


-運乾ランプ 


-運乾スイッチ 


^運転スイッチを巧して「入 J にする。 

運転ランプび点なし、日〜6分後に燃焼を開始し、 
温風びでます。そのげ態で約15分間運転して異 
常表示び出なしめ觸認してください。 


f 再度運転スイツチを巧して「切」にずる。 

運転ランプび消灯し、燃焼を停止しまず。しばら 
くして本体び冷えると対流巧送風機び止まり、運 
転が停止します。 


点検箇所 

.点検頂目,.^ 

参照ぺ-ジ 

チェック結栗 

製品 

製おの回りは必要な空間びありますか。 

23 


床面の不安定な場所に据付けてありまだんか。 

- 


丈夫な床面に製品が固定してありますか。 

— 


製お-ゴム製送油管から油漏れはありませんか。 

10 


ゴム製送油管を屋外で使巧していませんか。（屋外は金属配管） 

23 


ゴム製送油管が排気部品に触れていませんか。またを油管に急激な曲びりはありませんか。 

23 


標高調節は正しく行われていますか。 

一 


ミ 由 タンク 

油タンクや送油管から油漏れはありませんか。 

9 


油タンクのお付けは基準寸法び守6れていますか。 

23 


■ 

& 

給が気 

部口ち 

給排気筒トップの园囲は基準寸法び巧5れていますか。 

23 


排気筒は壁や給気ホースなどの可燃物から 20 mm な上離れていますか。 

巳 


給排気筒のはずれ-ゆるみびありませんか。 

4 


排気ガスが屋外へ排気されるよラになっていますか。 

4 


給排気筒トップのお付けび屋夕りこ向って下り勾配になっていますか。 

— 


給排気筒トップの圃囲に障害物(樹木-愛びん旣物-雪のふさだまり）はありませんか。 

4.巳. 22 


給排気筒トップの周囲に危険物(灯油.ガソリン-フ□バンガス）はありませんか。 

白 


トップフードび必ず取巧けられていますか。 

- 


トップフードの給気口.排気口びビニール袋などの異物でふさびっていませんか。 

4 




集合煙突に給排気筒を取付けた工事はされていまだんか。 

— 



延 

長 

て 

事 

床下-天井裏へ給排気してありませんか。 

- 


壁埋込みの配管工事はしてありませんか。 

— 


排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていまはんか。 

— 


給気ホース‘排気筒の長さは 3 m な内で曲びり数3圏巧しツ内ですか。 

- 


排気筒の途中にかびたまるよラなへこみ部はありませんか。 

- 


排気筒のドレン戻り寸法は1 .8 m し: TR こなっていますか。 

— 


ちい排気筒を使用していませんか。 

- 


電気配線 

電源プラグはコンセントに確実に差し化まれていますか。 

己 


!電源コードは高温部に触れていませんか。 

— 


電源コンセントは電源プラグの抜を差しび容易な位置にありまずか。 

— 


ノイズの影響を受けやすいテレビやビデオなどと同じコンセントで使巧していませんか。 

10 


排気筒 
はずれ 
お巧リ-ド 

排気筒はずれ検巧1」ードは、給排気筒トップに接続されていまずか。 

— 


排気筒はずれ検知 U — ドは、給気ホースにそって固定されていますか。 

— 



お知6せ 

#室内温度び3び C し义 h ある場含に試運転するときには温度/タイマー設定ボタン么を已秒な上 
押し続けて 「 H 」 を表示させると最大燃焼量で連続運範を行います。 

鑛連続運転は自動的に約1日分間で解除されますが、巧ボタンか運転スイッチを「切」にしても解 
除でさます。 

お初期運お時の規象 

處 初期運転時や燃料切れの際、ボッポッと音をたてて燃焼することびありますび、故障ではあり 
ません。 

曠温風吹出口から煙やにおいび出ることびありますび、パッキンか5初期的に発生する臭いや燃 
焼器に付着した油やほこりび焼けるためで異常ではありません。 

爲試運輸ま部屋の換気をしなびら行ってください。 

隱 正常運転の目ま 

媛正常運輯の目安として、19〜21ぺージのよラな現象びないことを確認ください。 



試運転 
据付工事後の確認 


試堇転 
据付工事後の確認 


こんなとキ J 


こんなとキ J 
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福岡 （092)412-5333 

福岡がき多区豊 1-9-13 

北九州 (093) 653-1231 

化九州ホ A 帷ま区昭巧 2-5-25 

ス留ホ（09 42 ) 45-2661 

义留ホホま合川が巧 7-20 

佐賀 （0952) 31-4189 

佐哲巿锅島巧大字 A 戸巧 348-2 

唐津 （0955) 72-1337 

唐まホ東城内 6-50 

長崎 （095) 843-0622 

長瞄巿大橋巧 23-4 

佐世保 (0956) 30-7740 

化世保ホ卞原巧 155-1 


熊本（096) 38 〇-〇 211 

能本ホち原巧 326-1 

八代 (0965) 33-5173 

八巧巧摄町 13-1 

大分(09 7 ) 558-8803 

大みホ向原西 1-8-1 

宮崎 （0985) 56 - 49 〇0 

き時ホ大字ホ江ぞ巧江田 150-1 

延岡 （0982) 21-3540 

巧岡巿您領巧2片5 

鹿巧島 (099) 260-2421 

おお岳巿巧本巧 7-17 

沖縄 （098) 898-3333 

宜お鸡巿大山 7-12-1 


沼建 （0559) 22-71 11 

;召津ホ若盖巧 20-1 

静岡 （054) 2B4-0821 

お岡巿中原913 

お松 （053) 463-8455 

ちお巿上西巧 62-5 

岐阜 （058) 275-0909 

岐阜巿中蘭 3-24 

中潰 II (0573) 65-6646 

中津川市陥場字巧裏 526-2 


山 （0577) 33-7410 

高山巿を頭町 981-5 

山 (0766) 56-0121 

きホ水那小わ町青井を 1-1-1 

ミ尺 (076) 252-8133 

金が巿か巧巧西97 

井 (0776) 22-6340 

福井市問屋巧 1-19 


大阪府-奈良県-和歌山県 (田辺•新宮を除く） 
兵摩県（版巧•が路地区）•京都府 離化を除く） 


フロントセンター関西 


電話 (06) 6454-3901 
FAX (06) 6454-3900 

大阪市化区大•法中 1-4-13 


賀 （〇 7 7) 552-4058 豊 

栗太郡栗ま町ま養寺 2-4-25 

化 （0773) 23-5960 巧 

福巧山巿厚中巧日1 

路（0792) 94-3383 新 

植路巿手巧98 


岡 (0796) 24-6360 

豊岡ホ中陰376 

辺 （0739) 23-1109 

旧辺ホ稲成巧を西沖巧 79-7 

宮ゆ 7 35) 22-2495 

丢斤宮巿池田 3-1-31 


ごあ談窓口 


卜ん:.む';;:.;-.:.- 一-ふピわ j l お i 去.: 心-* AH. 血 ふ.ふ、ム直 化- 心 Lb ' -'jj 占が: 心* ん立 


艮黃人-買替无のご相談、取扱し1方ミ去のお問含わせは 

兰菱電機お客さま相談センター IIbIII 

干 154-0001 まち都世田る区地尻 3-10-3 

黯を国どこか日でちおかけいただけるフリーダイヤル 

画0120 -139-365 (通話料金お料） 

いつもサンキュー 3巨已日 

，，通常電話番号（携帯電話巧应） 03-3414-9655 
\ FAX 03-3413-4049 

当社家雷品についてのご意見やご要望は 

地区お客さまホ目談室 

(月一金曜日日： 00叫7: 00祝祭日を除く） 

か海道（011) 893-1313 干 004-0041 化暢ホ厚別区大を地ま 2-1-11 
東か (022) 231 -8282 〒983-0035イ山台巿宮城お区日の出町 2-2-33 
首都圈 （03) 341 4-9722 干 154-0001 東を郵世田谷区油尻 3-10-3 
中部 （052) 9 7 2-7222で4日 1-0005 を古屋市ま区東お 1-4-3 
化陸 (076) 252-1356 干 920-0811 をお巧小巧町西81 
関西 （06) らが 1 -3 目11于531 -007 目大阪ホ化区大淀中 1 - 4 -13 
中国（日 82) 27B-1322 干 733- 0833に島巧西区商エセンター 6-2-17 
四国 （087) B79-1190 于761 -1705 香川郡音川柏大字川ま下 717-1 
九峭 (092) 571-2211 干81 6-0088 福岡ホ博多区お付 4-6-35 


菌所在化、電話番号などについてはを更になることびあ0まずので，あらかじめご了を願いまず。 


担当 社は、この兰菱ク U — ンヒーターの補修用性能部品 
を製造巧切0後1□年保有しています。 

醒 補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
に必要な部品です。 


「故障かな？」と思ったらり目〜21ぺージ)にしたびって 
お調べください。なお、不具合びあるとさは、運転ス 
イッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げ 
の販売店にご連絡<ださい。 

函保証期間中は 

修理に際しては、保証書をご提示ください。 

保訝書の規定にしたびって販売店げ修理ごせていただ 
さます。 

隱保証期間びすざているときは 
修理ずれば使用できる場台には、ご希望により修理さ 
せていたださます。 

修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで構成され 
ています。 

隱ご連絡いたださたい内容 


謙顯軍終； 滞機 


1. 品を S 菱クリーンヒーター 

2. ぉ名 VKT-402 し 302L 

3 . お買上げ年•月‘日 戸 

4. 故障状況と故障表お h 

(できるだけ具体的に） 6 

己.ご住所 i 

(付近の目印などち） 

巨.おお刖•電話番号 ^ 


…. r おお表 W I 



幌ゆ11 )890-7520 

化蜡巿盾別区大を化ま 2-1-18 

川 （0166) 26-5580 

化川ホ曙1まも 1-4 

見（〇巧 7 ) 25- 7 〇45 

化を巿巧陽巧 577-60 

路 （0154) 24-1355 

封II化市喜を町 2-25 


帯広 (0155) 35-31 11 

お広ホ西 1 5を巧 14-1-17 

苦 /J 順（0144) 55-1114 

ち小化巿巧巧お町 2-1-18 

か樽 （0134) 33-3380 

小裤巿結 2-28-22 

函館 （0138) 49-0345 

函館巧西お梗巧 589-57 




青森（017) 773-8381 

青巧ホ大字野木ず野尻 37-184 

弘前 （0172) 32-6535 

化前巿大字青山 4-20-3 

八戸ゆ 178) 28-8544 

A 戸巧大字長まげ字下を子さ化 6-8 

むつ （0175) 22-3277 

むつ巿横迎巧 2-11-7 

盛岡 （019) 637-7454 

盛岡ホ羽場131 也割 30-11 

水お （0197) 25-4511 

水ミ只巿卽町2,3 

塞石（0193)23- 4 611 

董石ホ定巧町 3-10-1 

抽台 （022) 238-1773 

仙台ホ若が區大和巧 2-18-23 

気化沼 （0226) 23-8485 

気仙沼市田中前 2-9-2 

石巻ゆ 225) 95-91 11 

石卷ホ門協を四番を化 16-2 已8 

古川ゆ 229) 24-3595 

古川巿ホ袋宇大莲乙 5-1 


秋田ゆ 18) 865-4471 

秋田巿 A 橋ミ和町 19-36 

横手 （0182) 32-1785 

横手ホが巧 3-2 

大館 （0186) 42-2781 

大館巿劇田 2-5-44 

山お （023) 624-001 8 

山お巿大野目 2-1-21 

酒田 （0234) 35-8230 

酒田巿上を町 1-11-11 

鶴岡 （0235) 24-6161 

鶴岡ホ上加町 5-4 

米お (0238) 37-5554 

ホお市中田巧 742-8 

福島 （024) 534-7123 

福島巿御山字田中 5B 

郡山（〇 2 4) 959-6543 

郎山市喜义田巧が 1-76-1 

会津 （0242) 27-4426 

会津をお巿天寧寺町 3-7 

原を; I (0244) 24-2842 

原町巿お井巧 1-173 

し化き (0246) 26-1822 

いわきホ内郷御を境巧穫き 75-8 


腳とアフタ-ヴ-ビス 


修理•取扱い • お手入れなどのご相談は 

まず、お買上げの販売店へぉ申し巧けくださし、。 

転居や贈答品などでお厨りの場合はち一覧表で 

C 修理のお問合わせは 「修理窓口」へ 

@その他のお問含わせは 「ご相談窓口」へ 


西保証書は、必ず「お買上げ曰-販売店名」などの記入を 
お確かめのラえ、販売店からお受取り < ださい。 

田内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 

保証期間…お買上げ曰から1年間。 

(ただし、燃焼器部分につい口ま3年間でず。） 


兰菱電機修理窓□-ご相談窓口のご案內 

_ (家電扁) _ 

ホ、 に;な i ごみぶ....1.,に•:‘:-1-:， こ-..‘.-. ,1:ぶ,,.が‘、'化巧 V !みがな mRi 松だけ ) 山,.林.’.,‘:； け、.!ぉ曲 に4ィ I 却 

修理•取扱いのご相談は I 

I まずお買上げの販売店へ i 

も片一 I ;なぶ化、:. I パ.：'-. ---'. r 、 'パ-]む…’.！ I 相 |'.1 ::北:.）做助 1如加技ふ;:.,. 1 ;-‘：-中 .. V ■■■ .■ 

転居や禮答品などでお買上げの販売店へ 
ご依頼できない場合は^ 


修理のお問含わせは 


の化3のお問さわせは^ 


HiiMai 麵 r ご巧談お□へ 


アフタ—ヴービス 
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型式の呼び i 
種 類 i 

点 火 ち 式 

m ___1_ m __ IL 

暖房出力 J 一"~ 

熱効率苗/養/ J 、 
燃料消題 [ a ；^ 最小 


VKT-402L 1 VKT-302L 

_気化式-屋内用密閉式強制給排気お-強制对流形 __ 

高圧放電点乂-白動点乂 _ 

巧油 (J に1号'な油） _ 

3.9 巳 kW 口4日日 kcal / h ) _ f _ 3.0化 W (2 酣 Ok cal / h ) 

2.日目 kW に2孤 kcal / h ) 2,56 kW (22 弧 kcal / h ) 

日3/93% 93/93% 

0.443 X 0.287 £ Xh 0.34 日/0.287 G /h 


. 温暖地！木造 10 置 (1 目 . 5m 2 ) まで 1~ 〕ンクリ -H 値脚 Om 2 ほで 木造曜り 3. 日 m 2 ) まで | コンクリ - 川畳り化 m 2 ) まで 
暖ちのめや，寒冷地 ] 木造 11 畳り 8.5m 2 ) まで ] ンクリ - り谓牌 . 日 m 2 はで木造帽 (13.0m 2 ) まで h ンクリ -N 過が.肺ほで 


.がおづ■法（置 n を含む）_局さ日 7 加 m 、 幅 435 謂、興じ 35 加 im _ 

費 量 t _ _ ISkg _ 

電源電圧および周波数 ] 日日 V 5 日/抓 Hz 

定格消費最大消費電力(点火時) 380 / 380 W 

電 _ 力 31 X 33 W _ I _ 巧/ 3 日 W _ 

給排気筒の型式の呼び VGZ - 22 UGT 2 -N 

給排気筒呼び径" D 34 ( 使巧 0 リング：呼び P 34 J に目 24014 種 D ) 

排気筒壁貫通部孔径 [ を日 mm ^ _ 

—排—気 温 度 [ _ 260 む !; TF _ 

耍流ヒユーズ [ 8 A . 3 A _ 

遍度ヒユーズ 17ど C • 227む 

~~±養 ~~ i 冠震自動消火装置-過熱防止装置-点火安全装置-燃焼制御装置-停電安全装写 ^ 

その他の装置 I ~~ 異常過熱 防止装置-異常着火検知装置-排気筒はずれ検知装置-異常燃焼検知装置 

♦樹綺垣トップ取啦ジのが3本♦ミ咖おフラン巧响ネジがジ3本 ♦壁固定部品 2個 おストッバー 2個 

. 参室巧傾第!フランジ 1個♦トッブフード 1個 ♦堅固定部品取付ネジ 2本參リードクリツフ 2個 

巧 属 ロロ ♦絶縁パイプ 1旧•お気ホースパンド 1個參ゴムおる;‘蛇術が金點留谢1本•壁厚巧応スベーサー 3個 

.. _♦室外傾斜フランジ_1個 ♦コドバンド_2本_ •巧固定取巧ネジ 2本 ♦伸縮曹 1本 

《暖房のめやすは(社)日本ガス石油搬器工業舎の基準によります。 

※寒冷地の住宅は二重窓、断熱材施工の条件などび異なるため湿暖地より広い部屋に对応できることになります。 


♦樹綺垣トップ取巧が 

曲が3本 

♦ミ咖おフラン翊向ネジ 

がジ3本 

♦壁固定部品 

2個 

参室巧傾がフランジ 

1個 

#トッブフード 

1個 

♦堅固定部品取付ネジ 

2本 

♦絶縁バイプ 

1旧 

•給気ホースパンド 

1個 

♦ j ム徽舶(巧が金點留谢 

1本 

♦室外傾斜フランジ 

1個 

♦コードバンド 

2本 

•巧固定取巧ネジ 

2本 


琴 


★長年ご'使巧のクリーンヒーターの点検を！ 


•排気バイブがはずれている。 

ご使巧の際 •臭いがしたり、目がチカチカする。 

•す体を部の壁がススで巧れている。 

このぶつな症状は：•が病確認おがススで巧れて巧が見えない。 
七 u ±++/ 4* •点火しない。使用中巧がたびたび消える。 

巧 y までん力、。♦運おやに「ホ‘-ン J という大きなきがする。 
♦その他の異常•巧障がある。 


巧障や事巧巧とのため、ス 
イッチを切り、單源ブラグを抜 
いてから必ず販売店に点検 • 
修埋をご巧談ください。 


' 兰養クリーンヒーターを廃棄処分される場合は、本体内の打油を抜きとつてか 5 巧つてください〇 ) 


お買上げ年月曰 


お買上げ店名 
(住 巧） 
(電話番号） 


A 王養電機株式を社 

お馬製作所于 370-04 目2群馬県新田郡尾島の岩化日00 







